In. ADOLF SLANLIDLR 


st. referent Robot publicznych, b. kierownik budowy Ill. mostu na Wisle 


przeżywszy lat 44, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 12 kwietnia 1924 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 14-go b. m. 
o godzinie 10 rano w kaplicy cmentarnej, poczem nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne 
obrzędy stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


Lakład pogrzebowy , Concordia” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański ) DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 


